2 ーー 人 け て ポテ: せる と と が し っ か 
り と コア を 狙い 続け な いと 、 本 体 が 破裂 する まえ に レー ー ザ ー 
が 使用 不可 能 に な っ て し まう 。 極 カ レー ザー ー が 使用 不可 に 
な る まえ に 破裂 させ た い が 、 使用 不可 に な っ た と き は 、 レー 
Mi ー が 使え る よう に な る まで バイ タル 回 復 や 傷 の 処置 

行 な お う 。 また 、 ビュ トス が 裂傷 を 生 お と き は レー ザー が 当 
た ら な い : 准 その あい だ は 押 文 な レー 5 は 
いる な ら 、 で Bk る で 押し て ほしい 。 

本 体 破裂 後 は 、 コア の 周囲 を 無数 の 光 球 が 回 転 し 続け 、 
定時 間 が 経過 する と ビュ トス が ゆっ くり と 再生 を 始め る 。 
光 弾 と ビュ トス の 破片 に 骸 れ な いよ うに 、 コア を 回 収 トレ イ ま 
で 運 ぼ う 。 た だ し 、 破 表 後 すぐ に コア を つか お の で は な く 、 
動き を 具 つ コト 便 産生 や バイ タル の 回 復 行 な 


TU は 、 これ を 織り 近 す こ と で ピュ トス が 清き する 。 

、 破 製 し た / ーー コア を 
狙え な いた め 、 バイ タル を 回 復 する か 、 病巣 の 処 置 を し て お 
く と いい 。 な お 、 、 ビュ トス が 移動 中 に 一 瞬 臓 器 内 に 潜伏 する 
点 その 位置 に 内 出血 を 生み 出す 。 素早 く 処置 で きる な ら 
一 気 に 処置 し た い が 、 処置 し て いる 時 間 が な いと き は 、 最低 
で も メス で 切開 じ し て お いて 、 内 出血 が 悪化 する の を 防ぎ E 
記 の 病巣 を 処置 する タイ ミン グ で あわ せ て 治療 し よう 。 NN 


1 レーザ ー コア を 照 射 し 続け て 破裂 させ る 
2 ノ ピン セッ ト 露出 し た コア を トレ イ へ 運ぶ 


y 評価 ポイ ント / ヽ 


し っ か り と コア を 狙っ て レー ザー を 当て 続 
陸 電 けり よ う 。 正しく ヒッ ト し て いれ ば 、 ビュ トス 
細か が 破裂 、 コ ア が むき 出し に な る 。 


ビュ トス を で きる だ け 早 く 破 裂 させ な い 
| と 、 裂傷 を つぎ つぎ と 生み 出さ れ 、 手 に 
/ 負え な く な っ て し まう 。 


を ン や 1 
/ し 回 t 
* し : 
CR が ミ も 
P 5 * 
き 4 
ぁ R 5 


| 光 球 に 触れ な いよ うに コア を 回 収 ト レイ 
まで 運 ぼ ぽう 。 失敗 する と ビュ トス が すぐ 
明 に 再生 し て や り 直し に な る 。 


人 | ヒュ トス が 信人 し た 5、 その 地点 を 切開 
計 | し 、 内 遇 箇 の 血 を 外 に 出 そ う 。 わざわざ 
電 り | エコ ー で 昌 を 表示 させ る 必要 は な い 。 


ラク に ビュ トス を 破裂 させ る 旋法 


ニュ ーーーーーーーー ニ ーー 畑 還 


p 評価 ポイ ント 


術 野 を 庶 る 邑 を 発生 させ る ギル ス 。 ま ず は 潜伏 し て いる 
シゲ ー を 露出 させ バイ タル 回 復 を 行ない つつ 、 皮 を 吹き 飛 
ば そう 。 そ の 後 、 ヒ ー ル ゼリー で シゲ ー の 動き を 封じ な が 

ら 、 ガス 噴射 口 や 病巣 を 処置 し 、 再び シゲ ー の 動き を 止め て 
2 切開 に 成功 する と シゲ ー が 臓器 内 に 潜伏 
する の で 、 同じ 手順 を 繰り 返し て 消滅 させ よう 。 シ ゲー 洪 伏 
時 は 内 出血 を 生成 し 続け る の で 素早 く 露出 させ た い 。 


シゲ ー は 、 ヒー ル ゼ リー で 動き を 止め て 
お か な いと 切開 で き な い 。 動き が 止ま る 
前 の は 数 秒 な の で 、 素早 く 切開 し た い 。 


【 手 順 】 識 | シ ケ ー が 潜伏 し た ら すぐ に 潜伏 地点 に 
1 ⑯ スキ ャ ナ 潜伏 し た シゲ ー の 位置 を 特定 する | ki 
2 了 示さ せる 。 こ れ で 探す 手間 が 省け る 。 
3 マイ ク に 候 を 吹き か け て 霧 を 吹き 飛ば す 

4 ヒー ル ゼ リー 露出 し た ン ゲ ー ー に 塗る 

5 ヘ メス シゲ ー に ダメ ー ジ を 与え る 

選 づ ヒー ル ゼ リー 切開 口 に 塗る 陸 旨 | シゲ ー 赴 出 時 に 黒色 の ダミ ー が 出現 す 
の 和議 | る 場合 が ある 。 本体 同様 に に ー- ル ゼリー 
PC な HE 依 | で 動 き を 止め 、 本 体 の み を 切開 し よう 。 


2 ノ ピンセット 人 工 謀 を 上 部 に 乗せ る 
3 き ヒー ル ゼ リー 人 工 膜 を 定着 させ る 


> 評価 ポイ ント ノヽ 


_ 召 喚 ギ ルス を 操る 究極 の ギル ス 。 アレ ティ ア は 下記 の 法 
則 で 召喚 ギル ス を 順 々 に 発生 させ る 。 召喚 ギル ス を 1 体 消 
滅 さ せる か 、 出現 し た 召喚 ギル ス を 倒し きる と 、 コア が 一定 
時 間 皿 出す る の で 、 そこ に 抗生 剤 を 投与 し よう 。 抗生 剤 が 
規定 量 ま で た まる と 、 さら に コア が 露出 し て 血管 を 切り 離す 
モー ー ド に 切り 替わる 。 この モー ー ド で 制限 時 間 内 に 8 本 の 血管 
を 切り 離せ は 、 つぎ の 段階 に 進む こと が で きる 。 


赤く な い 血 管 に メス を 入れ 続け 、1 本 1 
還 本 切っ て いこ う 。 赤い と き に 触れ る と 召 
糸 喚 ギ ルス の 処置 か ら や り 直 し に な る 。 


3 回 切り 離し に 成功 する と 最後 の 切り 
離し 処置 に 移る 。 こ こ で は 超 執刀 を 使 


4/ の 


1 ヾ 注射 器 "コア に 抗生 剤 を 投与 する っ て 血管 を 1 本 1 本 切っ て いこ う 
ー イル の 1 を 繰り 返し 、 アレ ティ ア の 血管 を 出現 させ る GU 
ピコ ト ス W96 ま っ た ら 、 レー ザー を 選択 し ポー ズ を ENET 


- 押し て 画面 を 止め よう 。 その 後 、 タッチ ペン を ビュ トス 
の コア に 重ね た ら 、 ポー ズ を ら 回 素早 く 押 ず 。 と れ で 
コア に レー ザー が 当たっ た 状態 で 再度 ポー ズ 画 画 に な  』 


ーRetry 
| e 3 段階 時 の 召喚 ギル ス 
ひ ビュ トス ※8 体 「 


要 6 シゲ ーx6 体 「 


ー 下 pisode Select 


1 時 の 吹 エ ルス 
M 9 キア +<44 2 


る の で 、 つ きも 移動 し た ピュ トス の コア に タッ チ ペ ン を 
あわ せ て ポー ズ 機能 を 使う と いっ た 作業 を 繰り 返す 略 
| こと で 、 レーザー が 使用 不可 に な る まえ に ビュ トス を 簡 ボー ズ ボ タ ン を 連打 する 林 で 2 回 析 せ 


+dAd 》008 3QI9 1VIOHH0 ど Sn ロコ ヨコ つ ロ ロマ つ い 
+dAd 008 3dIT9 1VI9HH0 Sn ロ ヨ つ TQ ロ VO つ : 


⑥ ペン プティ の 小 コ ア X8 体 人 
/ ⑩ へ も どる 


ば 、 一 上 骨 レ ー ザ ー が 発射 され 、 0 、 


⑥ ペン プティ の 小 コ アメ 4 体 
At // / 


) に MR で せる こと が @ き る の た nl 


